HP Pavilion a720.it Desktop PC 







HP consiglia Microsoft® Windows® XP 



• Microsoft® Windows® XP Home Edition 

• Processore Intel® Pentium® 4 a 3,0 GHz con 
tecnologia Hyperthreading 

• 512 MB DDR-SDRAM 

• 160 GB Disco rigido (7200 rpm) 

• ATI RADEON™ 9250 

1 28 MB di memoria video 

• Unitd DVD 16x max. 

• DVD-writer ±R/ ±RW 8x max. doppio strato 

• Interfaccia di rete 10/100BT 

• Interfaccia IEEE 1 394 FireWire® 
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Processore 


Processore Intel® Pentium® 4 a 3,0 GHz con tecnologia 




Hyperthreading 




800MHz BUS, 1024KB di cache di livello 2 




Chipset Intel® 848P 


Memoria 


512MB DDR-SDRAM 




2 socket DIMM 




Memoria max.: 2 GB 


Memorizzazione dati 


1 60 GB Disco rigido (7200 rpm) 




include una partizione di 5 GB per il ripristino del sistema 




Unitd DVD 16x max. 




DVD-writer ±R/ ±RW 8x max. doppio strata 


Comunicazione 


Il i 1 111 1 'X » CZI/ 

Modem ad alta veloata a 06K 




Interfaccia di rete 10/100BT 


Video 


All RADbON' M yzbv 




1 28 MB di memoria video 


— 

Audio 


Predisposto per 6 canali con effetto surround 




(Altoparlanti forniti con i monitor) 


Accessori 
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lastiera Kb/ Z e scroll mouse 




Monitor (acquistabili separatamente): LCD HP Pavilion 




f2304 da 23" con altoparlanti integrati 




LCD HP Pavilion fl904 da 19" con altoparlanti esterni 




LCD HP Pavilion fl723 da 17" con altoparlanti integrati 




LCD HP Pavilion f 1 523 da 15" con altoparlanti integrati 


Porte ed alloggiamenti 


2 alloggiamenti per unitd ottiche esterne, 1 




alloggiamento per HDD interno 




1 AGP 




3 PCI (2 PCI liberi) 




6 porte USB 2.0 (2 frontali) 




2 porte FireWire-IEEE-1394 (1 frontale) 




Porte audio frontali 




Uscita TV 


Ulteriori informazioni 


P/N: PN137AA #ABZ 




UPC/EAN code: 829160617466 


Peso 


Non impaccato: 1 8 kg 




Imballato: 21 kg 


Dimensioni 


Non impaccato: 381 x 1 91 x 41 0 mm 




Imballato: 590 x 492 x 305 mm 


Garanzia 


1 anno, pick-up and return, parti e manodopera. 




E disponibile un'estensione di garanzia di 2 anni, per 




maggiori informazioni: 




www.hp.com/it/estensione-garanzia 




Software 



Internet e servizi on-line 



Assistenza e supporto 



Microsoft® Word 2002 
Microsoft® Works 7.0 
Microsoft® Internet Explorer 6.0 
Microsoft® Outlook® Express 
Adobe® Acrobat Reader 6.0 
InterVideo WinDVD Creator 
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Sonic™ RecordNow CD/DVD 
Microsoft® MovieMaker 2 
HP Image Zone 

Microsoft® Windows® Media Player 9 
Apple iTunes 

InterVideo WinDVD SE con riproduzione Dolby Digital 



Sottoscrizione semplificata ai principali provider di 
servizi internet 



Manuale utente online HP Pavilion 
Guida in linea HP 

Partizione di ripristino HP Pavilion (con la possibilitd di 
ripristinare separatamente sistema, applicazioni e driver) 
Riallocazione opzionale della partizione di ripristino 
Tool di creazione del CD/DVD di ripristino 
Symantec™ Norton AntiVirus™ 2004 (60 giorni di 
aggiornamento automatico) 

Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003 (60 giorni 
di aggiornamento automatico) 



http:/ / www. hp.com 



